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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 21 , 2017 / अग्रहायण 30 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 21, 2017 /AGRAHAYANA 30 , 1939 


सं . 3452] 
No. 3452] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3951( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


स्थापित तिथि 


क्रम - स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


(1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 
14 दिसम्बर , 

2017 


। 


14 दिसम्बर , 

2017 


| आई एस 8593 (भाग 1 ) : 2017 

प्लांट एवं मशीनरी में यथा लागू 
केन्द्रीयकृत स्नेहन हेतु अनुशंसाएं भाग 

1 तेल स्नेहन 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 9419 : 2017 पुशर लेग - 

विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 8593 (भाग 1 ) : 
1977 प्लांट एवं मशीनरी में 
यथा लागू केन्द्रीयकृत स्नेहन हेतु 
अनुशंसाएं भाग 1 तेल स्नेहन 


2. 


14 दिसम्बर , | आई एस 9419 : 1993 पुशर । 
2017 

लेग - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


14 दिसम्बर, 

2017 
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___ 4. 


5. 


6 . 


___ 7 . 


आई एस / आई एस ओ 14004 : 14 दिसम्बर , आई एस / आई एस ओ 14004 : 14 दिसम्बर , 
2016 पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धतियाँ 2017 2004 पर्यावरणीय प्रबंधन 

2017 
- कार्यन्वयन के लिए सामान्य 

पद्धतियाँ - कार्यन्वयन के लिए 
दिशानिर्देश ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

सामान्य दिशानिर्देश 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14982 : 2017 बिटुमन 14 दिसम्बर, आई एस 14982 : 2001 एन्टी 14 दिसम्बर , 
एडीसन के लिए - एन्टी - स्ट्रिपिंग 

2017 

- स्ट्रिपिंग पदार्थ ( एमीन टाइप ) 2017 
पदार्थ - विशिष्टि 

- विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15646 : 2017/ आई एस 14 दिसम्बर , | आई एस 15646 ( भाग 1) : 14 दिसम्बर , 
___ ओ/ टी आर 9824 : 2007 

2017 2006 संवृत नालियों में मुक्त 2017 
हाइड्रोमीटरी - संवृत नालियों में 

सतह प्रवाह का मापन भाग 1 
मुक्त सतह प्रवाह का मापन 

पद्धतियाँ आई एस 15646 
( पहला पुनरीक्षण ) 

( भाग 2 ) : 2006 संवृत नालियों 
में मुक्त सतह प्रवाह का मापन 

भाग 2 उपस्कर 
आई एस 15932 ( भाग 2 ) : 2017 __ 14 दिसम्बर , 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
विभिन्न प्रकार के लिग्नोसैल्लुलोसिक 2017 
पैनेल के चयन और प्रयोग - रीती 

संहिता भाग 2 हार्डबोर्ड 
आई एस 16555 : 2017 पर्यावरण 14 दिसम्बर , 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
लेबल और घोषणाएँ – स्वघोषित 2017 
पर्यावरण के दावे ( टाईप II पर्यावरण 

लेबलिंग ) 
आई एस 16700 : 2017 कंक्रीट की | 14 दिसम्बर , 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
ऊँची इमारतों की संरचनात्मक 2017 

__ सुरक्षा के मानदंड 
आई एस / आई ई सी 60079 -5 : 

आई एस / आई ई सी 60079 - 5 : __ 14 दिसम्बर , 
2015 विस्फोटी पर्यावरण भाग 5 

2017 

2007 विस्फोटी पर्यावरण भाग 2017 
पाउडर भरित आवेष्टन " q " द्वारा 

5 पाउडर भरित आवेष्टन " q " 
उपकरण संरक्षण 

द्वारा उपकरण संरक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस / आई ई सी 60079- 6 : 14 दिसम्बर , आई एस / आई ई सी 60079 - 6 : | 14 दिसम्बर , 
2015 विस्फोटी पर्यावरण भाग 6 

2017 

2007 विस्फोटी पर्यावरण भाग 2017 
तेल निमज्जन "o " द्वारा उपकरण 

6 तेल निमज्जन “o” द्वारा 
संरक्षण ( पहला पुनरीक्षण ) 

उपकरण संरक्षण 
आई एस / आई ई सी 60079 - 7 : 14 दिसम्बर , आई एस / आई ई सी 60079 - 7 : | 14 दिसम्बर , 
2015 विस्फोटी पर्यावरण भाग 7 2017 2006 विस्फोटी पर्यावरण भाग 2017 
बढ़ी सुरक्षा “ e " द्वारा उपकरण 

7 बढ़ी सुरक्षा “e " द्वारा उपकरण 
संरक्षण (पहला पुनरीक्षण ) 

संरक्षण 
आई एस / आई ई सी 60079 - 10- 2 : 14 दिसम्बर , आई एस / आई ई सी 60079 - 10 - | 14 दिसम्बर , 
2015 विस्फोटी पर्यावरण भाग 10 2017 2 : 2009 विस्फोटी पर्यावरण 2017 
क्षेत्रों का वर्गीकरण अनुभाग 2 

भाग 10 क्षेत्रों का वर्गीकरण 
विस्फोटी डस्ट वातावरण 

अनुभाग 2 दहनशील डस्ट 
( पहला पुनरीक्षण ) 

वातावरण 


___ 10 . 
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13. 


14 दिसम्बर , 

2017 


14. 


14 दिसम्बर , 

2017 


आई एस / आई ई सी 60079 -13 : | 14 दिसम्बर , आई एस 11064 : 1984 
2010 विस्फोटी पर्यावरण भाग 13 2017 | विस्फोटक गैस वायुमंडल के लिए 
दाब कक्ष “ पी ” द्वारा उपस्कर सुरक्षा 

बिजली के उपकरण की स्थापना 
के लिए दबाव बनाने के द्वारा 

संरक्षित कमरे या भवनों के 
निर्माण और उपयोग के लिए 

गाइड 
आई एस / आई ई सी 60079 - 17 : 

आई एस / आई ई सी 60079 - 17 
2013 विस्फोटी पर्यावरण भाग 17 2017 : 2007 विस्फोटी पर्यावरण भाग 
विधुत संस्थापना निरीक्षण और रख 

17 विधुत संस्थापना निरीक्षण 
रखाव ( पहला पुनरीक्षण ) । 

और राख -रखाव 
आई एस / आई ई सी 60079 - 18 : - 14 दिसम्बर , आई एस / आई ई सी 60079-18 
2014 विस्फोटी पर्यावरण भाग 18 2017 | : 2009 विस्फोटी पर्यावरण भाग 
प्राकरण " m " द्वारा उपकरण संरक्षण 

18 प्राकरण " m " द्वारा उपकरण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

संरक्षण ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई ई सी 60079- 29- 2 : 14 दिसम्बर , | आई एस / आई ई सी 60079- 29- 
2015 विस्फोटी पर्यावरण भाग 29 2017 2 : 2007 विस्फोटी पर्यावरण 
गैस संसूचक अनुभाग 2 ज्वलनशील 

भाग 29 गैस संसूचक अनुभाग 2 
__ गैसों और ऑक्सीजन के लिए 

ज्वलनशील गैसों और ऑक्सीजन 
संसूचकों का चयन , संस्थापन , प्रयोग 

के लिए संसूचकों का चयन , 
और रख -रखाव 

संस्थापन , प्रयोग और राख 
( पहला पुनरीक्षण ) 

रखाव 


14 दिसम्बर 

2017 


16. 


14 दिसम्बर , 

2017 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों :नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[संदर्भ: PUB/3/3/ 2017-18] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


/ 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th December, 2017 


S .O . 3951(E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain 
in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 
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SCHEDULE 


No. 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


No.,Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 
IS 8593 ( Part 1 ) : 1977 

Recommendations for 
Centralised Lubrication as 

Applied to plant and 
Machinery Part 1 Oil 

Lubrication 
IS 9419 : 1993 Pusher 
Legs - Specification (First 

Revision ) 


14 Dec ., 2017 


IS 8593 (Part 1) : 2017 

Recommendations for 
Centralised Lubrication as 
Applied to Plant and Machinery 
Part 1 Oil Lubrication (First 

revision ) 
IS 9419 : 2017 Pusher Legs - 

Specification 
(Second Revision ) 

IS /ISO 14004 : 2016 
Environmental Management 
Systems - GeneralGuidelines on 

Implementation 
(Second Revision ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS/ISO 14004 : 2004 

Environmental 
Management Systems – 
General Guidelines on 

Implementation 

(First revision ) 
IS 14982 : 2001 Anti – 
Stripping Agents (Amine 

Type ) - Specification 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 14982 : 2017 Anti- Stripping 
Agents for Bitumen Addition – 

Specification (First revision ) 
IS 15646 : 2017 /ISO / TR 9824 : 

2007 Hydrometry – 
Measurement of Free Surface 
Flow in Closed Conduits ( First 

Revision ) 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 15646 (Part 1 ) : 2006 
Measure of Free Surface 
Flow in Closed Conduits 

Part 1 Methods 
IS 15646 (Part 2 ) : 2006 
Measure of Free Surface 
Flow in Closed Conduits 
Part 2 Equipment 

ΝΑ 


| 


14 Dec ., 2017 


NA 


IS 15932 (Part 2 ) : 2017 
Selection and Use of Various 
Types of Lignocellulosic Panel 
Products – Code of Practice Part 

2 Hardboards 


7 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


8 . 


14 Dec., 2017 


NA 


NA 


IS 16555 : 2017 Environmental 
Labels and Declarations – Self 
declared Environmental Claims 
(Type II Environmental 

Labelling ) 
IS 16700 : 2017 Criteria for 
Structural Safety of Tall 

Concrete Buildings 
IS/ IEC 60079 -5 : 2015 
Explosive Atmospheres Part 5 
Equipment Protection by Powder 

Filling “ q” 
( First Revision ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS /IEC 60079 -5 : 2007 
Explosive Atmospheres 

Part 5 Equipment 
Protection by Powder 

Filling “ q ” 
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10 . 


14 Dec ., 2017 


| 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS /IEC 60079-6 : 2015 
Explosive Atmospheres Part 6 
Equipment Protection by Liquid 

Immersion “ o ” 

( First Revision ) 
IS / IEC 60079- 7 : 2015 
Explosive Atmospheres Part 7 
Equipment Protection by 
Increased Safety “ e” 

( First Revision ) 
IS/IEC 60079 - 10 -2 : 2015 
Explosive Atmospheres part 10 
Classification of Areas Section 2 
Explosive Dust Atmospheres 

(First Revision ) 


IS /IEC 60079-6 : 2007 
Explosive Atmospheres 

Part 6 Equipment 
Protection by Oil 

Immersion “ o ” 
IS / IEC 60079 -7 2006 
Explosive Atmospheres 

Part 7 Equipment 
Protection by Increased 

Safety “ e” 
IS /IEC 60079 - 10 - 2 : 2009 
Explosive Atmospheres : 
Part 10 Classification of 

Areas, Section 2 
Combustible Dust 

Atmospheres 


12 . 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


13 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS /IEC 60079 - 13 : 2010 
Explosive Atmospheres Part 13 

Equipment Protection by 
Pressurized Room “ p ” 


14 Dec., 2017 


14 Dec., 2017 


IS /IEC 60079 - 17 : 2013 
Explosive Atmospheres Part 17 

Electrical Installations 
Inspection and Maintenance 

( First Revision ) 
IS /IEC 60079 - 18 : 2014 
Explosive Atmospheres Part 18 
Equipment Protection by 

Encapsulation “ m ” 
(Second Revision ) 


15 . 


14 Dec 2017 


IS 11064 : 1984 Guide for 
Construction and use of 
Rooms or Buildings 

Protected by 
Pressurization , for 
Installation of Electrical 
Apparatus for Explosive 

Gas Atmospheres 
IS / IEC 60079 - 17 : 2007 
Explosive Atmospheres 

Part 17 Electrical 
Installations Inspection 

and Maintenance 
IS /IEC 60079 - 18 : 2009 
Explosive Atmospheres 
Part 18 Equipment 

Protection by 
Encapsulation “ m ” ( First 

Revision ) 
IS /IEC 6079 - 29 - 2 : 2007 | 
Explosive Atmospheres 
Part 29 Gas Detectors, 
Section 2 Selection , 

Installation , Use and 
Maintenance of Detectors 
for Flammable Gases and 

Oxygen 


14 Dec ., 2017 


16 . 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS / IEC 60079- 29- 2 : 
2015Explosive Atmospheres 
Part 29 Gas Detectors Section 2 
Selection , Installation , Use and 
Maintenance of Detectors for 
Flammable Gases and Oxygen 

( First Revision ) 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai 
and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad, 
Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at 
http ://www . standardsbis. in . 

[Ref : PUB/ 3/3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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भा 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3952( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यरो एतदद्वारा अधिसचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

कि रद्द होने है, अगर है, 

की संख्या वर्ष और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
1 . आई एस 16647 : 2017 जल की 14 दिसम्बर , 2017 लागू नहीं 

लागू नहीं 
आपूर्ती के लिए उन्मुख असुघटियत 
पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी 

ओ ) पाइप - विशिष्टि 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9. बहादर शाह ज़फर मार्ग. नई दिल्ली 110002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2017-18] 

सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th December, 2017 
S . O . 3952 (E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of 
which are given in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall 
also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


No., Year and Title of the 
Indian Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year and Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


IS 16647 : 2017 Oriented 

Unplasticized Polyvinyl 
Chloride (PVC- O ) Pipes for 
Water Supply — Specification 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 
9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, 
Hyderabad , Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi Online purchase of Indian Standards can be made at 
http :/www .standardbis.in . 

[ Ref: PUB/ 3/ 3/ 2017-18] 
C . B. SINGH, Addl. General Director 
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क्रम 


( 5 ) 


2. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3953( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
की संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . | आई एस 2483 : 2017 टिकट | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस2483 : 1986 टिकट बोर्ड 14 दिसम्बर , 2017 
बोर्ड के लिएविशिष्टि 

के लिए विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 2887 : 2017 कपड़े | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस 2887 : 1993 कपड़े धोने 14 दिसम्बर , 2017 
धोने के साबुन का चूर्ण / 

के साबुन का चूर्ण / फ्लैक्स 
फ्लैक्स - विशिष्टि 

विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 4378 (भाग1 ) : 14दिसम्बर , 2017 | आई एस 4378 ( भाग 1 ) : 1990 14 दिसम्बर , 2017 
2017/ आई एस ओ 5749 : 

चिमटियाँ — विशिष्टि भाग1 
2004 प्लास और चिमटियाँ 

विकणीं कर्तन — चिमटियाँ ( दूसरा 
भाग 1 विकर्ण काटने वाली 

पुनरीक्षण ) 
चिमटियाँ - आयाम और 

परीक्षण मूल्य 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 5030 (भाग1 ) : 14दिसम्बर , 2017 | आई एस 5030 (भाग1 ) : 1982 14 दिसम्बर , 2017 
2017 / आई एस ओ 4875 - 1 : 

धातु काटने के बैंड आरी ब्लेड भाग 
2006 कटिंग एवं घिसाई में 

1 परिभाषाएं एवं शब्दावली 
आधारभूत मात्राएं भाग 1 

(पहला पुनरीक्षण ) 
शब्दावली 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 5856 : 2017 / आई 14 दिसम्बर, 2017 __ आई एस 5856 : 1991 14 दिसम्बर , 2017 
एस ओ 14343 : 2009 

सक्षारणऔर ऊष्मा प्रतिरोधी 
वेल्डिंग कन्जयूमएबल्स 

क्रोमियम निकिल तथा क्रोमियम 
स्टेनलैस एवं हीट प्रतिरोधी 

इस्पात की वेल्डिंग करने की ठोस 
स्टील के आर्क वेल्डिंग हेतु 

छड़ें तथा अनावृत इलेक्ट्रोड - 
वायार इलैक्ट्रोडस , स्ट्रिप 

विशिष्टि 
इलैक्ट्रोडस , वायार एवं राड 

( पहला पुनरीक्षण ) 
वर्गीकरण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 6118 : 2017/ आई 14 दिसम्बर 2017 आई एस 6118 : 1991 बहु 14 दिसम्बर , 2017 
एस ओ 8976 : 2004 प्लास 

सरकवाँ- जोड वाले प्लास 
तथा चिमटी - मल्टीपल स्लिप 

विशिष्टि 
ज्वाईंट प्लास - आयाम तथा 

( पहला पुनरीक्षण ) 
परीक्षण मान ( दूसरा पुनरीक्षण) 
___ 7 . आईएस6560 : 2017/ आई | 14 दिसम्बर , 2017 आई एस 6560 : 1996 गैस | 14 दिसम्बर , 2017 | 


4 . 


। 


5 . 


6 
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एस ओ 21952 : 2012 

परिरक्षित आर्क वेल्डिंग के लिए 
वेल्डिंग कन्जयूमऐबल्स - 

___ मोलीबिडनम एवंक्रोमियम 
क्रीप - प्रतिरोधी इस्पात की गैस 

मोलीबिडनम अल्पमिश्रधातु इस्पात 
परिरक्षित आर्क वेल्डिंग हेतु 

की वेल्डिंग छड़ें और अनावृत 
वायर इलैक्ट्रोडस , वायर , राड 

इलेक्ट्रोड — विशिष्टि(पहला 
एवं डीपॉजिट्स 

पुनरीक्षण ) 
वर्गीकरण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 6855 : 2017/ आई | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस 6855 : 2003 द्रव 14 दिसम्बर , 2017 
ई सी 60475 : 2011 

परावैधुत सामग्रियों के नमूने लेने 
उष्मारोधी द्रव के नमूने लेने की 

की पद्धति ( पहला पुनरीक्षण ) 
पद्धति ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस 9639 : 2017 14 दिसम्बर , 2017 आईएस9639 : 1980 निर्माण के 14 दिसम्बर, 2017 
निर्माण के दौरान कम दाब के 

दौरान कम दाब के वेल्डेड स्टील 
वेल्डेड स्टील गैस सिलेंडरों का 

गैस सिलेंडरों का द्रश्य निरिक्षण - 
द्रश्य निरिक्षण - रीती संहिता 

रीती संहिता 
__ ( पहला पुनरीक्षण ) 
10. आई एस 11179 ( भाग1 ) : | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस 11179 : 2005/ आई एस 14 दिसम्बर , 2017 
2017/ आई एस ओ 1004 - 1 : 

ओ 1004 : 1995 चुम्बकीय स्याही 
2013 सूचना प्रक्रमण - 

संप्रतीक पहचान के सूचना प्रक्रमण 
चुम्बकीय स्याही अक्षरादि 

की मुद्रित विशिष्टियां 
पहचान भाग 1 ई13 बी हेतु 

( पहला पुनरीक्षण ) 
मुद्रण विशिष्टियां ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 12233 ( भाग2) : | 14 दिसम्बर , 2017 आई एस 12233 (भाग 2 ) : 14 दिसम्बर , 2017 
2017/ सीआईएसपीआर/ टी 

1993 / सीआईएसपीआर पब 18- 2 
आर 18- 2 : 2010 शिरोपरि 

: 1986 शिरोपरि पावर लाईनों 
___ पावर लाईनों तथा उच्च 

तथा उच्च -वोल्टता के उपस्करों के 
वोल्टता के उपस्करों के रेडियो 

विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण संबंधी 
व्यतिक्रमण लक्षण भाग 2 

गुणधर्म भाग 2 सीमा ज्ञात करने की 
सीमा ज्ञात करने की कार्यविधि 

कार्यविधि एवं मापन पद्धतियाँ 
एवं मापन पद्धति 

( पहला पुनरीक्षण ) 
12. | आई एस 13611 - 2 : 2017/ | 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
आई एस ओ/ आई ई सी 
8473- 2 : 1996 सूचना 
प्रोद्यौगिकी - कनेक्शनलैस 

मोड़ नेटवर्क सेवा उपलब्ध 
कराने के लिए प्रोटोकॉल भाग 
2 आईएसओ/ आईईसी 8802 
सब नेटवर्क द्वारा अंडरलाईंग 

सेवा का प्रावधान 
13. आई एस 13611 - 3 : 2017/ | 14दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
आई एस ओ/ आई ई सी 
8473 - 3 : 1995 सूचना 
प्रोधौगिकी — कनेक्शनलैस 

मोड़ नेटवर्क सेवा उपलब्ध 
कराने के लिए प्रोटोकॉल एक्स 

25 सब नेटवर्क द्वारा 
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14 . 


15. 


अंडरलाईंग सेवा का प्रावधान 
आई एस 13611- 4 : 2017 / 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
आई एस ओ/ आई ई सी 8473 

4 : 1995 सूचना 
प्रोद्यौगिकी - कनेक्शनलैस 
मोड़ नेटवर्क सेवा उपलब्ध 
कराने के लिए प्रोटोकॉल सब 
नेटवर्क द्वारा अंडरलाईंग सेवा 
का प्रावधान जो ओएसआई 
डाटा लिंक सेवा उपलब्ध 

कराता है 
आई एस 13611 -5 : 2017/ | 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
आई एस ओ/ आईई सी 8473 
5 : 1997 सूचना प्रोद्यौगिकी 
- कनेक्शनलैस मोड़ नेटवर्क 
सेवा उपलब्ध कराने के लिए 

प्रोटोकॉल आईएसडीएन 
सर्किट – स्विच्ड बी - चैनलों 
द्वारा अंडरलाईंग सेवा का 

प्रावधान 
आई एस 14225 : 2017 | 14 दिसम्बर , 2017 आई एस 14225 : 1995 14 दिसम्बर , 2017 
स्वचल वाहन – ताला लगाने 

स्वचलवाहन — ताला लगाने की 
की युक्ति तथा दरवाजा रोकने 

युक्ति तथा दरवाजा रोकने के 
के संघटक - सामान्य अपेक्षाएं 

संघटक - सामान्य अपेक्षाएं 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14700 ( भाग4/ 

आई एस 14700 ( भाग4/ अनुभाग | 14 दिसम्बर , 2017 
अनुभाग7 ) : 2017/ आई ई सी 

7) : 2006/ आई ई सी 61000 - 4 
61000 - 4 -7 : 2009 विद्युत 

7 : 2002 विद्युत चुम्बकीय 
चुम्बकीय संगतता( ईएमसी ) 

संगतता( ईएमसी ) भाग 4 परीक्षण 
भाग4 परीक्षण एवं मापन 

एवं मापन तकनीकें अनुभाग 7 
तकनीकें अनुभाग 7 हार्मोनिक 

ससंगत तथा अंतर - ससंगत 
एवं परस्पर हार्मोनिक एवं 

एवंविद्युत प्रदाय प्रणाली तथा उससे 
विद्युत प्रदाय प्रणाली तथा 

लगे हुए उपस्कर के लिए सामान्य 
उससे लगे हुए उपस्कर के लिए 

मार्कदर्शिका 
सामान्य मार्कदर्शिका 
__ (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14700 ( भाग4/ | 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
अनुभाग 34) : 2017 / आई ई 
सी 61000 - 4- 34 : 2009 
विद्युत चुम्बकीय संगतता 
( ईएमसी ) भाग4 परीक्षण एवं 
मापन तकनीकें अनुभाग 34 
वोल्टता डिप , शार्ट इंटेरप्शन 
एवं 16 ए प्रति फेज से अधिक 
मेन करेंट वाले उपकरणों के 
वोल्टता भिन्नता प्रतिरक्षा हेतु 

परीक्षण 
आई एस 15326 ( भाग2 ) : | 14 दिसम्बर , , 2017 | आई एस 15326 ( भाग2) : 2003/ 14 दिसम्बर , 


17 . 


19. 


14 दिसम्बर,, 2017 | आई एस 15326 (भाग2 ): 2003/ 


14 दिसम्बर, 
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2017 


20 . 


14 दिसम्बर, 

2017 


14 दिसम्बर , 

2017 


14 दिसम्बर, 

2017 


2017 / आई एस ओ 3834 - 2 : 

आई एस ओ 3834- 2 : 1994 
2005 धात्विक सामग्री की 

वेल्डिंग हेतु गणता अपेक्षाएँ 
संलयन वेल्डिंग हेतु गुणवत्ता 

धात्विक सामग्री की संलयन वेल्डिंग 
की आवश्यकतायें भाग 2 

भाग 2 वृहत गुणता अपेक्षाएँ 
व्यापक गुणवत्ता आवश्यकतायें 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आईएस15326 ( भाग3 ) : 14 दिसम्बर , 2017 आई एस 15326 (भाग 3) : . 
2017/ आई एस ओ 3834 - 3 : 

2003/ आई एस ओ 3834 - 3 : 
2005 धात्विक सामग्री की 

1994 वेल्डिंग हेतु गुणता 
संलयन वेल्डिंग हेतु गुणवत्ता 

अपेक्षाएँ – धात्विक सामग्री की 
की आवश्यकतायें भाग 3 

संलयन वेल्डिंग भाग 3 मानक 
स्टैंडर्ड गुणवत्ता की 

गुणता अपेक्षाएँ 
आवश्यकतायें 

( पहला पुनरीक्षण ) 
21. 

आई एस 15326 ( भाग4 ) : | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस 15326 ( भाग4 ) : 2003/ 
2017/ आई एस ओ 3834 - 4 : 

आई एस ओ 3834- 4 : 1994 
2005 धात्विक सामग्री की 

वेल्डिंग हेतु गुणवत्ता अपेक्षाएँ 
संलयन वेल्डिंग हेतु गुणवत्ता 

धात्विक सामग्री की संलयन वेल्डिंग 
की आवश्यकतायें भाग4 

भाग 4 प्राथमिकगणता अपेक्षाएँ 
प्राथमिक गुणवत्ता की 

आवश्यकतायें 

(पहलापुनरीक्षण ) 
22. आई एस 15617 : 2017/ | 14 दिसम्बर, 2017 | आई एस 15617 : 2005/ आई ई 
आई ई एस 61954 : 2013 

___ एस 61954 : 2003 विद्युत 
स्थैतिक वार कम्पैनसेटर ( एस 

संचरण और वितरण प्रणालियों के 
वी सी ) थाईरिस्टर वाल्वों का 

लिए पॉवर इलेक्ट्रानिक्स - 
परिक्षण ( पहला परिक्षण ) 

स्थैतिक वारकम्पैनसेटरों के लिए 

थाईरिस्टर वाल्वों का परिक्षण 
23. आई एस 16198 : 2017/ | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस 16198 : 2014/ आई एस 
आईएस ओ 9362 : 2014 

ओ 9362 : 2009 बैंकिंग - बैंकिंग 
बैंकिंग - बैंकिंग दूरसंचार 

दूरसंचार संदेश – व्यवसाय 
संदेश - व्यवसाय पहचान 

पहचान कोड (बीआईसी ) 
कोड (बीआईसी ) 

( पहलापुनरीक्षण) 
24. | आई एस 16486 : 2017 - 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 
बल — आघूर्ण रिंच टेस्टर 
सहित बल - आघूर्ण मापन 
युक्तियों के अंशशोधन एवं 

वर्गीकरण की पद्धति 
25 . आई एस 16504 ( भाग32 ) : 14 दिसम्बर , 2017 

2017/ आई ई सी 6204- 32 : 
2008 मशीनों की सुरक्षा – 
मशीनों के विद्युतीय उपकरण 
भाग 32 हौस्टिंग मशीनों की 

अपेक्षाएँ 
आई एस 16528 : 2017/ | 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 
आई ई सी 62232 : 2011 
मानव शरीर पर प्रभाव के 


14 दिसम्बर , 

2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लाग नहीं 


26 . 


लागू नहीं 
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27 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


मूल्याँकन के प्रयोजनार्थ रेडियो 
संचार बेस स्टेशनों के समीप 
आर एफ फील्ड सामर्थ एवं एस 

ए आर ज्ञात करना 
आई एस 16566 : 2017/ | 14 दिसम्बर, 2017 
आई एस ओ 24502 : 2010 

श्रमदक्षताशास्त्र - सुलभ 
डिजाइन - रंगीन रोशनी के 
लिए उम्र से संबंधित लूमिनान्स 

विपरीत की विशिष्टि 
आई एस 16602 ( भाग2) : | 14 दिसम्बर , 2017 
2017/ आई एस ओ 28560 - 2 
: 2014 सूचना और प्रलेखन 

- पुस्तकालयों मेन 

आरएफआईडी भाग 2 
आई. एस. ओ / आ . ई. ईसी 15962 

के नियमों पर आधारित । 
आरएफआईडी डेटा तत्वों की 

___ एन्कोडिंग 
आई एस 16602 (भाग3) : 14 दिसम्बर , 2017 
2017/ आई एसओ 28560 - 3 
: 2014 सूचना और प्रलेखन 

- पुस्तकालयों में 
आरएफआईडी भाग 3 निश्चिय 

__ लंबाई एन्कोडिंग 
आई एस 16648 ( भाग5 ) : | 14 दिसम्बर , 2017 

2017 
केन्द्रित सौर तापीय - 
विशिष्टि भाग 5 परीक्षण 

पद्धतियाँ 
आई एस 16665 : 2017/ 14दिसम्बर , 2017 
आईई सी / टीएस61973 : 
2012 उच्च वोल्टता वोल्टता 
दिष्ट धारा ( एच वी डी सी ) 
सबस्टेशन से श्रव्य शोर 


29 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


30 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


32. 


लागू नहीं 


33. 


आई एस 16666 : 2017/ 14 दिसम्बर , 2017 

लागू नहीं 
आई ई सी / टी आर 62544 : 
2010 उच्च वोल्टता दिष्ट धारा 
प्रणाली – सक्रिय फिल्टरों का 

प्रयोग 
आई एस 16737 (भाग99) : - 14 दिसम्बर, 2017 

लागू नहीं 
2017 / आई एस ओ 8216 - 99 
: 2002 पेट्रोलियम उत्पादो 
ईंधन ( वर्ग एफ ) – वर्गीकरण 

भाग 99 सामान्य 
आई एस / आई एस ओ 20022 - | 14 दिसम्बर , 2017 | आई एस / आई एस ओ 20022 - 1 : । 
1 : 2013 वित्तीय सेवाएँ 

2004 वित्तीय सेवाएँ 


लागू नहीं 


34 . 


14दिसम्बर , 

2017 
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सार्वभौमिक वित्तीय उधोग 
संदेश योजना भाग 1 

मेटामोडल 
( पहला पुनरीक्षण ) 


सार्वभौमिक वित्तीय उधोग संदेश 

योजना भाग 1 आई एस ओ 
20022 रिपाजिटरी से इनपुट और 
आउटपुट के लिए समग्र प्रणालीऔर 

प्रारूप की विशिष्टि 
आई एस / आई एस ओ 20022 - 3 : 
2004 2013 वित्तीय सेवाएँ 
सार्वभौमिक वित्तीय उधोग संदेश 

योजना भाग 3 आई एस ओ 
20022 मॉडलिंगके दिशानिर्देश 

लागू नहीं 


14 दिसम्बर , 

2017 


36. 


लागू नहीं 


37 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


35. | आईएस/ आई एस ओ 20022 - | 14 दिसम्बर, 2017 

3 : 2013 वित्तीय सेवाएँ 
सार्वभौमिक वित्तीय उधोग 
संदेश योजना भाग 3 मॉडलिंग 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई ई सी 60669 - 14 दिसम्बर , 2017 
2- 1 : 2008 घरेलू और समान 
स्थायी विद्युत संस्थापन के 

लिए स्विच भाग 2 
विवरणात्मक अपेक्षाएँ अनुभाग 

1 इलेक्ट्रोनिक स्विच 
आई एस / आई ई सी 61850 - 

414 दिसम्बर , 2017 
: 2011 संचार नेटवर्क और 

बिजली की उपयोगिता 
स्वचालन के लिए सिस्टम भाग 

4 सिस्टम एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन 
38. आई एस / आई ई सी 61968 - 8 | 14 दिसम्बर , 2017 

: 2015 इलैक्ट्रिक विद्युत 
उपयोगिताओं हेतु समाकलन 
– वितरण प्रणाली के प्रबंधन 

के लिए इंटरफेस भाग 8 
उपभोक्ता प्रचालन के लिए 

इंटरफेस 
39 . | 

आई एस / आई ई सी 61970 - 14 दिसम्बर , 2017 
452 : 2015 ऊर्जा प्रबंधन 
प्रणाली अनुप्रयोग प्रोग्राम 
इंटरफेस ( ईएमएस - एपीआई ) 
भाग452 सीआईएस मॉडल 

एक्सचेंज विशिष्टि 
40 . 

आई एस / आई ई सी 62209 - 2 14 दिसम्बर , 2017 
: 2010 हस्तधारित एवं शरीर 

पर अधिरोपित बेतार संचार 
युक्तियों से रेडियो आवर्ती क्षेत्रों 
से मानव शरीर पर प्रभाव - 
मानव माँडल , इंस्ट्मेंटेशन एवं 
प्रक्रियाँऐ भाग 2 मानव शरीर 

के सामीप्य में प्रयुक्त बेतार 
संचार युक्तियों हेतु विशिष्टि 
अवशोषण दर( एसआर) ज्ञात 
करने की प्रक्रिया ( आवर्तीरेंज 

30 Mhz से6 Ghz ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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54 HROT 1947 off f or at afg4 URT, H1914 HCA , 9, CETER PITE 5742 Arf, 75 facraft 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय 
मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[reef: PUB /3/3 /2017 - 18 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th December, 2017 
S . O . 3953 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are 
given in the second columnof schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards, ifany , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


I 


No., Year & Title of the 
Indian Standards Established 


No. 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


( 3 ) 


(5 ) 
14 Dec ., 2017 


14 Dec., 2017 


IS 2483 : 2017 Specification 

for Ticket Board 

(Second Revision ) 
IS 2887 : 2017 Laundry Soap 
Powders / Flakes – Specification 

( Third Revision ) 


2 . 


14 Dec., 2017 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 
IS 2483 : 1986 
Specification for Ticket 

(First Revision ) 
IS 2887 : 1993 Laundry 
Soap Powders/ Flakes – 

Specification 
( Second Revision ) 
IS 4378 ( Part 1 ) : 1990 
Nippers — Specification 
Part 1 Diagonal Cutting 

Nippers 
(Second Revision ) 


14 Dec ., 2017 


1 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 4378 (Part 1) : 2017 / ISO 
5749 : 2004 Pliers and Nippers 

Part 1 Diagonal Cutting 
Nippers – Dimensions and 

Tests Values 

( Third Revision ) 
IS 5030 ( Part 1) : 2017 /ISO 
4875 - 1 : 2006 Metal -Cutting 
Band Saw Blades Part 1 

Vocabulary 
(Second Revision ) 


4 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


5 . 


14 Dec., 2017 


IS 5030 (Part 1) : 1983 
Specification for Metal 
Cutting Band Saw Blades 
Part 1 Definitions & 

Terminology 

(First Revision ) 
IS 5856 : 1991 Corrosion 

and Heat Resisting 
Chromium - Nickel and 
Chromium – Steel Solid 
Welding Roads and Bare 
Electrodes – Specification 

(First Revision ) 


IS 5856 : 2017 /ISO 14343 : 
2009 Welding Consumables – 

Wire Electrodes, Strip 
Electrodes , Wires and Rods for 
Arc Welding of Stainless and 
Heat Resisting Steels – 

Classification 
( Second Revision ) 
IS 6118 : 2017 /ISO 8976 : 
2004 Pliers and Nippers - 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


14 Dec., 2017 


IS 6118 : 1991 Multiple 

Slip Joint Pliers – 
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Specification 
(First Revision ) 


7 . 


I 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


Multiple Slip Joint Pliers – 
Dimensions and Test Values 

( Second Revision ) 
IS 6560 : 2017 /ISO 21952 : 
2012 Welding Consumables – 
Wire Electrodes, Wires, Rods 
and Deposits for Gas Shielded 
Arc Welding of Creep - 

Resisting Steels – 
Classification (Second 

Revision ) 


IS 6560 : 1996 
Molybdenum and 
Chromium -Molybdenum 
Low Alloy Steel Welding 
Rods and Bare Electrodes 

for Gas Shielded Arc 
Welding - Specification 

( First Revision ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 6855 : 2017 / IEC 60475 : 
2011 Methods of Sampling 

Insulating Liquids 

(Second Revision ) 
IS 9639 : 2017 Visual 
Inspection of Low Pressure 
Welded Steel Gas Cylinders 
During Manufacture – Code of 

Practice ( First Revision ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


10 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 11179 ( Part 1) : 2017 /ISO 

1004 - 1 : 2013 Information 
Processing - Magnetic Ink 
Character Recognition Part 1 
Print Specification for E13B 

(Second Revision ) 


14 Dec ., 2017 


14 Dec., 2017 


IS 12233 (Part 2 ) : 
2017 /CISPR / TR 18 - 2 : 2010 

Radio Interference 
Characteristics of Overhead 
Power Lines and High - Voltage 
Equipment Part 2 Methods of 
Measurement and Procedure 
for Determining Limits 

(First Revision ) 


IS 6855 : 2003 Methods 
of Sampling for Liquid 

Dielectrics 
( First Revision ) 
IS 9639 : 1980 Code of 

Practice for Visual 

Inspection of Low 
Pressure Welded Steel 
Gas Cylinders During 

Manufacture 
IS 11179 : 2005 /ISO 1004 

: 1995 Information 
Processing - Magnetic 

Ink Character 
Recognition Part 1 Print 

Specification 
(First Revision ) 
IS 12233 (Part 2 ) : 
1993/CISPR / TR 18 - 2 : 
1986 Electromagnetic 

Interference 
Characteristics of 
Overhead Interference 

Characteristics of 
Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 2 
Methods of Measurement 

and Procedure for 

Determining Limits 
IS 13611 : 1993/ISO 8473 
: 1988 Protocol for 

Providing the 
Connectionless -Mode 
Network Service in Data 

Communications for 
Information Processing 

System 
IS 13611 : 1993 /ISO 8473 
: 1988 Protocol for 

Providing the 


12. 


14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 13611- 2 : 2017 /ISO /IECI 
8473 - 2 : 1996 Information 

Technology – Protocol for 
Providing the Connectionless 
Mode Network Service Part 2 

Provision of the Underlying 
Service by an ISO /IEC 8802 

Subnetwork 
IS 13611-3 : 2017 / ISO / IEC 
8473 - 3 : 1995 Information 
Technology - Protocol for 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 
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14 Dec., 2017 


14 Dec ., 2017 


Connectionless -Mode 
Network Service in Data 

Communications for 
Information Processing 

System 
IS 13611 : 1993 /ISO 8473 
: 1988 Protocol for 

Providing the 
Connectionless-Mode 
Network Service in Data 

Communications for 
Information Processing 

System 


14 Dec ., 2017 


Providing the Connectionless – 

Mode Network Service 
Provision of the Underlying 
Service by an X .25 

Subnetwork 
IS 13611 -4 : 2017 /ISO /IEC 
8473 -4 : 1995 Information 

Technology – Protocol for 
Providing the Connectionless 

Mode Network Service : 
Provision of the Underlying 
Service by a Subnetwork that 
Provides the OSI Data Link 

Service 
IS 13611 - 5 : 2017 / ISO /IEC 
8473 -5 : 1997 Information 

Technology – Protocol for 
Providing the Connectionless 

Mode Network Service : 
Provision of the Underlying 
Service by ISDN Circuit 

Switched B - Channels 
IS 14225 : 2017 Automotive 
Vehicles – Locking Systems 

and Door Retention 
Components – General 

Requirements 

( First Revision ) 
IS 14700 (Part 4 /Sec 7 ) : 
2017 / IEC 61000 - 4 - 7 : 2009 
Electromagnetic Compatibility 

(EMC) Part 4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 7 General Guide on 
Harmonic and Interharmonics 

Measurements and 
Instrumentation , for Power 
Supply Systems and Equipment 
Connected thereto (First 

Revision ) 


16 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 13611 : 1993/ISO 8473 
: 1988 Protocol for 

Providing the 
Connectionless -Mode 
Network Service in Data 

Communications for 
Information Processing 

System 
IS 14225 : 1995 
Automotive Vehicles - 
Locking Systems and 

Door Retention 
Components - General 

Requirements 
IS 14700 (Part 4 /Sec 7 ) : 
2006 /IEC 61000 -4 - 7 : 

2002 Electromagnetic 
Compatibility ( EMC ) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 7 General Guide 

on Harmonic and 

Interharmonics 
Measurements and 
Instrumentation ,for Power 

Supply Systems and 
Equipment Connected 

thereto 
NA 


14 Dec., 2017 


18 . 


L 


14 Dec ., 2017 


NA 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 34 ) : 
2017 /IEC 61000 -4 - 34 : 2009 
Electromagnetic Compatibility 

(EMC ) Part 4 Testing and 

Measurement Techniques 
Section 34 Voltage Dips, Short 

Interruptions and Voltage 
Variations Immunity Tests for 
Current More than 16 A Per 

Phase 
IS 15326 (Part 2 ) : 2017 /ISO 

3834 - 2 : 2005 Quality 


14 Dec ., 2017 


IS 15326 (Part 2 ) : 
2003/ ISO 3834 - 2 : 1994 


14 Dec., 2017 
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20 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec., 2017 


Requirements for Fusion 
Welding ofMetallic Materials 
Part 2 Comprehensive Quality 

Requirements 

( First Revision ) 
IS 15326 (Part 3) : 2017 / ISO 

3834 - 3 : 2005 Quality 
Requirements for Fusion 
Welding of Metallic Materials 
Part 3 Standard Quality 

Requirements 

(First Revision ) 
IS 15326 (Part 4 ) : 2017 /ISOL 

3834 - 4 : 2005 Quality 
Requirements for Fusion 
Welding of Metallic Materials 
Part 4 Elementary Quality 

Requirements 
( First Revision ) 


Requirements for Fusion 
Welding of Metallic 

Materials Part 2 
Comprehensive Quality 

Requirements 
IS 15326 (Part 3 ) : 
2003/ISO 3834 - 3 : 1994 
Quality Requirements for 

Fusion Welding of 
Metallic Materials Part 3 

Standard Quality 

Requirements 
IS 15326 (Part 4 ) : 
2003 /ISO 3834 - 3 : 1994 
Quality Requirements for 

Welding - Fusion 
Welding of Metallic 

Materials Part 4 
Elementary Quality 

Requirements 


21. 


14 Dec ., 2017 


14 Dec., 2017 


22 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS 15617 : 2017 / IEC 61954 : 
2013 Static Var Compensators 
(SVC ) Testing of Thyristor 

Valves (First Revision ) 


IS 15617 : 2005/ IEC 
61954 : 2003 Power 
Electronics for Electrical 

Transmission and 
Distribution Systems – 

Testing of Thyristor 
Valves for Static Var 

Compensators 
IS 16198 : 2014 /ISO 9362 
: 2009 2014 Banking - 

Banking 
Telecommunication 
Messages – Business 
Identifier Code (BIC ) 


23 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


24 . 


14 Dec., 2017 


NA 


14 Dec ., 2017 


25 . 


14 Dec., 2017 


NA 


NA 


IS 16198 : 2017 /ISO 9362 : 

2014 Banking - Banking 
Telecommunication Messages 
– Business Identifier Code 

(BIC ) 
( First Revision ) 
IS 16486 : 2017 Method for 
Caliberation and Classification 
of Torque Measuring Devices 
Including Torque Wrench 

Tester 
IS 16504 (Part 32 ) : 2017 /IEC 
60204 -32 : 2008 Safety of 

Machinery — Electrical 
Equipment ofMachines Part 32 
Requirements for Hoisting 

Machines 
IS 16528 : 2017 /IEC 62232 : 

2011 Determination of RF 
Field Strength and SAR in the 

Vicinity of Radio 
communication Base Stations 
for the purpose of Evaluating 

Human Exposure 
IS 16566 : 2017 /ISO 24502 : 


26 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


ΝΑ 


27 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 
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28 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


29 


14 Dec., 2017 


NA 


NA 


30 . 


14 Dec., 2017 


NA 


NA 


2010 Ergonomics — Accessible 
Design — Specification of Age 
Related Luminance Contrast 

for Coloured Light 
IS 16602 ( Part 2 ) : 2017 / ISO 

28560 - 2 : 2014 Information 
and Documentation - RFID in 

Libraries Part 2 Encoding of 
RFID Data Elements Based on 

Rules from ISO / IEC 15962 
IS 16602 ( Part 3 ) : 2017 /ISO 
28560 - 3 : 2014 Information & 

Documentation - RFID in 
Libraries Part 3 Fixed Length 

Encoding 
IS 16648 (Part 5 ) : 2017 
Concentrated Solar Thermal – 
Specification Part 5 Test 

Methods 
IS 16665 : 2017 / IEC / TS 61973 

: 2012 High Voltage Direct 
Current (HVDC ) Substation 

Audible Noise 
IS 16666 : 2017 /IEC / TR 62544 

: 2010 High Voltage Direct 
Current (HVDC ) Systems – 
Application of Active Filters 
IS 16737 (Part 99 ) : 2017 /ISO 

8216 - 99 : 2002 Petroleum 
Products – Fuels (Class F ) – 
Classification Part 99 General 

IS / ISO 20022 - 1 : 2013 
Financial Services – Universal 
Financial Industry Message 
Scheme Part 1 Metamodel 

( First Revision ) 


31 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


32. 


14 Dec ., 2017 


ΝΑ 


NA 


33 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


34 . 


14 Dec ., 2017 


14 Dec ., 2017 


IS /ISO 20022 - 1 : 2004 
Financial Services - 

Universal Financial 
Industry Message Scheme 

Part 1 Overall 
Methodology and Format 
Specifications for Inputs 
to and Outputs from the 

ISO 20022 Repository 
IS /ISO / TS 20022 - 3 : 2004 

Financial Services – 

Universal Financial 
Industry Message Scheme 

Part 3 ISO 20022 
Modelling Guidelines 


35 . 


| 


14 Dec., 2017 


14 Dec., 2017 


IS /ISO 20022 - 3 : 2013 
Financial Services – Universal 
Financial Industry Message 
Scheme Part 3 Modelling 

( First Revision ) 


36 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


IS /IEC 60669 - 2 - 1 : 2008 
Switches for Household and 

Similar Fixed Electrical 
Installations Part 2 Particular 
Requirements Section 1 

Electronic Switches 
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37 . 

7 . 


14 Dec ., 2017 


ΝΑ 


38 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


ΝΑ 


39 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


IS / IEC 61850 - 4 : 2011 
Communication Networks and 

System for Power Utility 
Automation Part 4 System and 

ProjectManagement 
IS/IEC 61968 -8 : 2015 
Application Integration at 
Electric Utilities - System 

Interfaces for Distribution 
Management Part 8 Interfaces 

for Customer Operations 
IS /IEC 61970 -452 : 2015 | 
Energy Management System 
Application Program Interface 

(EMS- API) Part 452 CIM 
Model Exchange Specification 
IS / IEC 62209 - 2 : 2010 Human 
Exposure to Radio Frequency 
Fields from Hand -Held and 

Body-Mounted Wireless 
Communication Devices 

Human Models , 
Instrumentation and Procedures 
Part 2 Procedure to Determine 
the Specific Absorption Rate 

(SAR ) for Wireless 
Communication Devices Used 

in Close Proximity to the 
Human Body ( Frequency 
Range of 30 MHz to 6GHz) 


40 . 


14 Dec ., 2017 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch 
Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, 
Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can bemade at http ://www .standardsbis .in . 
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